T 


Wilhelm Friedemann 


ist nach höchst schmerzhafter Krankheit, im 72. Lebensjahre, am 5. März 1879 


nach Empfang der heiligen Sterb-Sakramente selig im Herrn entschlafen. 


Die irdische Hülle wird am 7. März um 4 Uhr Nachmittags aus dem Hause Nr. 126 Bischophsgasse gehoben 
und amı hiesigen Friedhofe zur ewigen Ruhe bestattet, zu welcher Leichenbegräbniss die tief betrübende Kin- 


der laden Freunde und Bekannte höflichst ein. 


Krakau, am 5 März 1879. 


W drukami W. Korneckiege w Krakowie. 


